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故障 対応 ・ メ ン テ ナ ンス マニ ュ ア ル 


ら 008.7 版 


本 製品 を 安全 に 使用 し て いた だ く た め に 、 使 用 前 に 必ず 本 書 と 筐 体 取扱 説明 書 、 遊 
び 方 ・ テ スト モー ド マ ニ ュ ア ル を よく お 読み いた だ き 、 十 分 に 理解 し て くだ さい 、。 
本 書 と 筐 体 取扱 説明 書 、 遊び 方 ・ テ スト モー ド マ ニ ュ ア ル は 、 お 読み に な っ た 後 、 
必要 な と き に いつ で も 使用 で きる 場所 に 大 切 に 保管 し こく だ さい 、。 


株 式 会 社 ダコ カラ ト ミー 


و پد 
が‏ 


イド ちこ こち た か 
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は じ め に 


この た び は 、 株 式 会 社 タ カラ トミ ー の 製品 を ご 愛用 頂き まし て 、 あ り が と う ご ざ いま す 。 
本 書 は 、 本 製品 の メン テ ナ ン ス 、 故 障 、 ト ラブ ル シ ュ ー テ ィング な ど 、 本 製品 を 安全 に ご 使用 
いた だ く た め の 方 法 を 記載 し て お り ま す 。 


読者 に は 、 本 製品 の 所 有 者 、 管 理 者 、 運 営 者 を 対象 と し て お り ま す 。 
本 書 を よく お 読み に な り 、 内 容 を 十分 に で 理解 いた だ いた 上 で 本 製品 を ご 使用 くだ さい 。 
万 一 、 正 常 な 機能 が 得 ら れ な い 場 合 は 、 弊 社 AM 業務 用 相談 室 ま で ご 連絡 下さ い 。 


O 改良 の た め 予 告 な く 仕様 を 変更 する こと が あり 、 筐 体 取扱 説明 書 お よび 遊び 方 ・ テ スト モー ド 
マニ ュ ア ル の 内 容 と 一 部 異な る 場合 が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 

O 筐 体 取 扱 説明 書 と 遊び 方 ・ テ スト モー ド マ ニ ュ ア ル 、 故 障 対応 ・ メ ン テ ナ ンス マニ ュ ア ル に 記 
載 し て いる 手順 や 注意 事項 に 従わ な か っ た こと に 起因 する 事故 や 損害 に 関し て は 、 い か な る 責 
任 も 負い か ね ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 、。 


O 説明 の 便宜 上 、 イ ラス ト や 写真 は 実際 と 異な る 場合 が あり ます 。 


本 製品 は 株 式 会 社 タ カラ トミー が 、 出 荷 時 に 筐 体 に 添付 され た シリ アル ナン バー に 
より 、 メ ン テ ナ ンス お よび バー ジョ ン を 管理 を し て お り ま す 。 
筐 体 裏側 に 添付 され て いる シリ アル ナン バー シー ル は 、 絶 対 に 剥が さ ご な いで 下さ い 。 


(オペ レー ター か ら シ リア ルナ ン バ ー を お 伺 


ーー いす る 際 は こち ら の シー ル を ご 確認 下さ い ) 
蘭 体 裏側 


シリ アル ナン パー 
PB-00000 


屋内 用 مسا‎ 
ポケ モン バト リオ 


定格 電圧 100V 
定格 周波 数 50/60hz 
定格 消費 電力 118W 
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サー ビス セン ター に で 連絡 を 頂く 前 に 
トラ ン ル の フロ ーッ ー 1 ee ao. 2 

1. 故 障 か な と 思っ た ら 

バッ ク 排 出 チ ェ ッ ク フ ロ ー 


Serrname 
CO 
Benenson eens 

CC は は ULLLILKELLLLTNAYNNNEKXAYENKEKEKKLKSEKKLKELLKKKLE た た も に 


ら . 部 品 の 交換 方 法 
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3. 定 期 点検 
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AM 業務 用 相談 室 に ご 之 連絡 いた だ く 前 に 


1 تي ))7 (180ر)(2ر ۳-7 


EEC د(0 (/(ن‎ EE 


常 が 発生 し て いる 箇所 ・ 通 常 と 異な る 状況 を 確認 


本 書 に 記載 され て いる フロ ー チ ャ ー ト を 参考 に 、 原 因 と 考え られ る 部 分 を チェ ッ ク 
・ パ ッ ク が 払い 出さ れ な い SBS 


・ ゲーム が 始ま ら な い ・・・p.4 
. パッ ク の デー タ が 読み 込め な い -・・p.5 お よび p.15 
・ メモ リー キー が 読め な い . < “p6 


調整 に て 復旧 可 調整 で 復旧 不可 
(部 品 の 破損 な ど ) 


| 


AM 業務 用 相談 室 に 


ご 連絡 くだ さい 


AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 いた だ く 際 は 、「 ポ ケモ ン バ ト リオ 」 と いう 製品 名 
と と も に 、 下 記 の 事項 に つい て も 併せ て お 伝え くだ さい 。 


・ 筐 体 シリ アル ナン バー ( 筐 体育 面 ド の シー ル に 記載 ) 
・ 状況 (症状 、 原 因 、 発 生 し た 時 期 、 破 損 部 分 な ど ) 
・ 店 舗 様 名 
ご 担当 者 様 名 
・ ご 連絡 先 (電話 番号 
※ 製 造 ナ ン バ ー (シリ アル ナン バー) に より 、 一 部 対応 方 法 が 異な る 部 分 が 
ご ざい ます 。 必ず ご 確認 下さ い 。 
تپ‎ 


1. 故障 か な と 思っ た ら 


O 点検 や 対策 を する 際 は 、 必 要 な 場合 を 除き 、 電 源 ス イッ チ を OFF に し くだ さい 。 ケ 
ガ や 感電 事故 の 原因 と な り ま す 。 

人 @ 部 品 を 交換 する 場合 は 必要 な 場合 を 除き 、 電 源 ス イッ チ を OFF に し 、 電 源 プ ラグ を 

コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 ケ ガ や 感電 事故 の 原因 と な り ま す 。 


@ 本 機 に 異常 が 発生 し た と き は 、 サ ービス の 依頼 を する 前 に 次 の 項目 を 点検 し て くだ さい 、。 
パッ ク 排 出 チ ェ ッ ク フ ロ ー 


問題 な し 


パッ ク が ホル ダー 内 で mp 展 体 取扱 説明 書 19 ペ ー 
詰まっ て いた り 、 異 物 ジ を 参考 に 、「 排 出 1」 
が 入っ て いな いこ と を [排出 っ] スイッチ を 押 
確認 し て くだ さい 。 し て 、 ベ ンダ ー を 動作 さ 
せ て くだ さい 。 
※ パッ ク が 3 枚 以下 の 場合 は 検 
出 ス イッ チ を 押し て か ら 実 施 
し て くだ さい 。 


バック が 払い 出さ れ な い 。 


※ パッ ク ホ ル ダ ー 内 が 残り 3 枚 
以下 の 状態 で 、 電 源 の 再 投入 


を する と 、「 バ パッ ク 切 れ 」 に 
な る こと が あり ます 。 パ ッ ク 
を 補充 し て くだ さい 。 


両方 と も 動く 
片方 が 反応 し な い 


両方 が 反応 し な い 


「 ゲ ー ム せっ て い 」 が 「 パ 
ッ ク な し 」 に な っ て いる 可 
能 性 が あり ます 。 テ スト モ 
ー ド MENU の 「 ゲ ー ム せ 
っ て い 」 を ご 確認 下さ い 。 


動か な い ベ ンダ ー に 
原因 が 考え られ ます 。 


基板 また は 、 両 方 
の ベン ダー に 原因 
が 考え られ ます 。 


モー ター の 作動 音 は 
する が 、 ベ ンダ ー が 
正常 動作 し な い 。 


ベン ダー 内 の ネジ の 
ゆる みや 可動 部 へ の 
異物 干渉 の 可能 性 が 
あり ます 。 


ベン ダー な どの 交換 が 
必要 で す 。AM 業 務 用 
相談 室 に ご 連絡 くだ さ 
SE 


本 書 の 25 ペ ー ジ を 参照 し 
له و هق‎ 
の 抜け 、 ゆ る み を 確認 
し て くだ さい 。 


1 . 故障 か な と 思っ た ら 


電源 チェ ッ ク フ ロー 


画面 に 何 か 表示 され て いる (され た ) 
左上 に 「Disk Boot Failure」 
な ど と 出る 


画面 中 央 に 「NO SIGNAL」 
と 表示 され た あと 、 先 に 進ま 


Type X の 故障 が 考え られ ます 。 
AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい >。 


ゲー ム が 始ま ら な い 


Type X と LCD モ ニタ ー の 接続 を 


BEES な い 確認 し て くだ さい 、。 
示さ れ な い : 
(画面 が 昧 いま ま ) 接続 され て いる 


が 、 映 ら な い 


・ 画面 が 白い まま に な っ て いる 
・ 画面 に ヒビ が 入っ て いる 


LCD モ ニタ ー の 故障 が 考え られ ます 。 
AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 。 


・ 画面 の 一 部 に 白 ( 黒 ) い 
部 分 が ある 


コネ クタ ー の 緩み や 、 た こ 足 配線 な ど に より 
十分 な 電力 が 供給 され て いな い 可 能 性 が あり ます 。 


電力 に 問題 な し 


Type X の ファ ン は 動い て いま すか 


動い て いる 


動い て いな い 3 3 

EI TEMEL | Type X の 故障 が 考え られ 
一 度 電源 を 切り 、5 分 ほど 
時 間 を あけ て 再度 電源 を 入 
れ て くだ さい 。 


Type X と LCD モ ニタ ー の ます 。 : 
接続 を 確認 し て くだ さい 。 AM 業務 用 相談 室 に ご 


絡 下 さい 。 


接続 され て いる 
が 、 映 ら な い 


音声 は 再生 され て いま すか 


され て いる され て いな い 


起動 画面 が 途中 で 停止 し 、 タ イト ル 画 面 ま で 
行か な い 場 合 は 、 パ ックス キャ ナー や タッ チ 
パネ ル の 認識 不良 の 可能 性 が あり ます 。 
各 装 置 の 接続 を 確認 し て くだ さい 。 
接続 され て いる が 、 
映ら な い 
Type X の 故障 が 考え られ ます 。 
AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 、。 


LCD モ ニタ ー の 故障 か 、 接 続 に 
問題 が あめ る と 考え られ ます 。 
AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 。 


1. 故障 か な と 思っ た ら 


スキ ャ ン 関 係 チ ェ ッ ク フ ロ ー 
Yes 
AD ゲー ム 中 、 ス キャ ン 時 に 「 ス ښشراچښسا‎ FSI 
が 眺め な い >。 キャ ン し て いな い パ ッ ク は お ا‎ 


か な いで ね 」 ま た は 「 ス キャ 
スキ ャ スキ ャ スキ ャ …… 」 
と いう 音声 が な が れ て パッ ク 
スキ ャ ン を 受け 付け な い 。 


رر ام ځ مهم و 
ッ チ パネ ル の 初期 化 を‏ 
行う か 、 フ ィ ー ル ド 上‏ 
に 物 が な いこ と を 確認‏ 
の 上 、 電 源 を 入れ 直し‏ 
IEA:‏ 


No (パッ クス キャ ナー が 反応 し な い ) 


アク リル 部 品 の 清掃 が 


NO (全て の Aaa 27 
パッ ク が スキ 清掃 し て も 正常 に スキ 
ャ ン で き な い ) ャ ン で き な い 場合 は 、 
他 の パッ ク で は の アク リル 部 品 の 交換 が 
スキ ャ ン で きる 。 リル が 汚損 し て いる 。 必要 で す 。 
AM 業務 用 相談 室 に ご 


連絡 くだ さい 。 


パッ クス キャ ナー の 
原因 が 考え られ ます 。 


バッ ク 自 体 の 不良 
表面 が 汚損 し た パッ ク は 、 使 用 で き 
な い 場 合 が あり ます 。 そ う で な い 場 
合 は 、 印 刷 面 の 初期 不良 で す 。 

お 客 様相 談 室 に ご 連絡 くだ さい 、。 


パッ クス キャ ナー 固定 位置 の 調整 
本 書 15 ペ ー ジ ー 9 ペー ジ を 参考 に 、 テ スト モー 
ド の |「 ス キャ ン テ ス ト 」 に 従っ て テス ト を 実行 し 、 
数 値 が (100~300) に な る よう に パッ クス キャ 
ナー 固定 位置 の 調整 を 行っ て くだ さい 。 


パッ クス キャ ナー (ペン 型 ) の 動作 不良 

本 書 15 ペ パー ジー19 ペ ー ジ を 参考 に 

バッ クス キャ ナー と Type X (PC) を 接続 し てい る USB 
コネ クタ ー の 接続 を 挿し 直し て くだ さい 。 

る @ パ ックス キャ ナー の LED が ゆっ くり 点滅 する こと を 確認 

し て くだ さい 。 


バッ クス キャ ナー の 交換 が 必要 で す 。 
AM 業 務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 。 


1 . 故障 か な と 思っ た ら 


メモ リー キー 関係 チェ ッ ク フ ロー 


メモ リー キー が 
読め な い 。 


メモ リー キー 自体 の ) 


No 
(全て の メモ リー キー が 読み 込め な い ) 


سک ګګ تا 


他 の メモ リー キー は 
正常 に 読み 込め る 。 


に 原因 が 考え られ ます 。 


1 


本 書 の の ペー ジ を 参照 し て 


メモ リー キー スロ ッ ト の 裏面‏ ا 
ス ロット 電源 コネ クタ ー‏ - | 
シリ アル ケー ブル‏ - 


の 抜け 、 ゆ る み を 確認 し て くだ さい 。 


メモ リー キー を 装着 し た 時 


に 緑 ラ ンプ が 点灯 する 。 


No Yes メモ リー キー スロ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。| 。 起 ら な い 
AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 。 


メモ リー キー 書き 込み 前 に 、 メ モリ ー キ ー を 抜い て し まっ て いる 可能 性 が あり ます 。 
画面 の 指示 が ある まで メモ リー キー を 抜か な いで くだ さい 。 

人 る メモ リー キー を 読み 込む と き に 、 一 瞬 接触 不良 に な っ た 可能 性 が あり ます 。 
接触 が 不安 定 な メモ リー キー を 使用 する 場合 、 ゲ ー ム を 始め る 前 に 、 あ ら か じ め メ モリ 
ー キ ー を スロ ッ ト に 装着 し 、 緑 ラン プ が 安定 し て 点灯 する こと を 確認 し て か ら \100 
硬貨 を 投入 し て くだ さい 。 

デー タ が こわ れ て いる 可能 性 が あり ます 。‏ هي 
ラン プ が 赤く 点灯 (ビジ ー) し て いる 間 は 絶対 に メモ リー キー を 抜か が か な いで くだ さい 。‏ 

メモ リー キー の 接触 不良 や 電源 が 安定 し て いな い 可 能 性 が あり ます 。‏ يچ 
ゲー ム 中 、 常 に 緑 ラ ンプ が 点灯 し 、 読 み 書き 時 の み 1.0 秒 程度 赤 ラ ンプ が 点灯 する こと‏ 
を ご 確認 くだ さい 。‏ 


点灯 し な いか 、 赤 ラン プ が 点灯 し た まま 。 
@ メ モリ ー キ ー の 電池 容量 が 無く な っ て いる 可能 性 が あり ます 。 電 池 交 換 を し て 下さ い 。 
@ メ モリ ー キ ー コ ネクター の 接触 不良 の 可能 性 が あり ます 。 
メモ リー キー の 挿し 方 を 少し ズラ す な ど し て 、 緑 ラン プ が 点灯 する よう に 調整 し て くだ さい 、。 
@ 稀 に メモ リー キー の 電池 蓋 な どの 不良 の 可能 性 が あり ます 。 
お 客 様相 談 室 に ご 連絡 くだ さい >。 


1. 故障 か な と 思っ た ら 


〔 そ の 他 の 確認 事項 〕 


電源 スイ ッ チ を ON に し て も 
電源 が 入ら な い 。 


ヒュ ー ズ を 交換 し て も 、 ま た 
切れ て し まう 。 


シス テム は 動作 し て いる の に 
音 が 出 な い 。 


コイ ン セ レク ター に 100 円 
硬貨 を 入れ て も ゲー ム が スタ 
ー ト し な い 。 


AC コ ン セ ント お よび 本 機 の AC イ 
ン レ ッ ト に 電源 コー ド の プラ グ が 
正しく 接続 され て いま すか 。 


AC コ ン セ ント お よび 本 機 の AC イ 
ン レ ッ ト に 電源 コー ド の プラ グ を 
正しく 接続 し て くだ さい 。 


ヒュ ー ズ が 切れ て いま せん か 。 


ヒュ ー ズ を 交換 し て くだ さい 。 


コン セン ト に AC100V が 供給 され 
て いま すか 。 


屋内 配線 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 


下記 の ※ を 参照 し て くだ さい 。 


音量 調整 ボリ ュー ム が 絞り 切っ た 
状態 に な っ て いま せん か 。 


音量 調整 ボリ ュー ム を 調整 し て くだ 
さい 。 


コネ クタ ーー 及び ソー ネ ス を チェ ッ ク し 
て くだ さい 。 テ スト モー ド で 動作 確認 
を し て くだ さい >。 


いずれ も 異常 が な けれ ば 、 
スピ ー カ ー を 交換 し て くだ さい 。 


コイ ン セ レク ター の マイ クロ スイ ッ 
チレ バー を チェ ッ ク し て くだ さい 。 


筐 体 が 傾い て 設置 され て いな いか 確 
認 し て 下さ い 。 


コイ ン セ レク ター が 不良 の 場合 は 
交換 し て くだ さい 。 


水平 に な る よう に 設置 し て 下さ い 。 


※ 上 記 の 対策 で 不具 合 が 解決 され な い 場 合 は 、AM 業 務 用 相談 室 へ ご 連絡 くだ さい 。 


※ 部品 の 交換 が 必要 な 場合 は 8~29 ペ ー ジ の [部 品 の 交換 方 法 | お よび 、34 ペ ー ジ の 「 保 守 部 品 リ ス 


ト 」 を ご 覧 くだ さい 。 


2 部 品 の 交換 方 法 


ー ツ の 取り 外し 、 お よび 交換 は 必ず 電源 プラ グ を 抜い て か ら 行っ て くだ さい 。 
本 機内 部 に は 高 電 圧 回 路 が あり ます の で 、 電 源 プ ラグ が 差し 込ま れ た まま 内 部 に 触 
れる と 感電 事故 の 原因 と な り ま す 。 


部 品 は 必ず 弊社 指定 の も の を ご 使用 くだ さい 


本 機 を 運用 する た め の メ ン テ ナ ンス や パー ツ の 交換 を する と き は 、 必 要 に 応じ て メン デ ナ ン ス ド 
ア お よび 背面 パネ ル を 開い て 操作 を し ます 。 


部 品 の 交換 を する 際 は 、 必 ず 電 源 
スイ ッ チ を OFF に し 、 電 源 プ ラグ 
を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


メン テ ナ ン ス パネ ル 


2281 


0 
排出 2 1 00 円 


18191311191 سر 


パッ ク‏ يه 


背面 パネ ル の 外し 方 
背面 パネ ル は ネジ 5 本 (①~⑧⑤) を 外し 、 手 前 に 引 EE 
いて 取り 外し ます 。 اسما کي‎ 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


@ 電源 を ON に する 時 は 、 バ トル フィ ー ル ド 内 に バッ ク や 異物 を 置か な いで くだ さい 。 
電源 を ON に する 時 に バト ルフ ィ ー ル ド に 物 が 置い て ある と 、 本 機 が 正常 に 動作 し 
な い 場 合 が あり ます 。 


ゲー ム 中 、 ス キャ ン 場 面 で パッ ク を 置い て いな い の に 、「 ス キャ ン し て いな い パ ッ‏ ه 
ク は 置か な いで ね 」 と 警告 が で て し まう 場合 な ど は 、 こ の 部 分 で セン サー の 初期‏ 
化 に 失敗 し て いる 可能 性 が あり ます 。‏ 
フィ ー ル ド 上 に 物 が な いこ と を 確認 し て 、 電 源 を 再 投 入 し て くだ さい 。‏ 


Type X の 接続 に つい て 


部 品 や ユニ ッ ト を 交換 する 際 、Type X の 端子 か ら ハ ー ネ ス の コネ クタ ー を 取り 外す 場合 が あり ま 
す 。 交換 終了 後 、Type X に コネ クタ ー を 接続 する 際 は 、 正 し く 接 続 し て くだ さい 。 


接続 の 際 は 、 下 記 の 図 を 参考 に し て 接続 する 端子 を 確認 し て くだ さい 。 


Type X 背 


COM 
(メモ リー キー スロ ッ ト ) 


PEN 
(パッ クス キャ ナー) 


DVD-1 TV OUT 
(DVD-ROM ドライブ)| |(S 端 子 ケ ー ブ ル ) 


JAMMA 
(JVS 基 板 ) 


各 ハ ー ネ ス に は 接続 する 端子 名 が 記入 され た タグ が 付い て いま す の で 、 正 し く 接 続 
し て くだ さい 。 誤っ た 接続 を する と 、 故障 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 導 端子 に は 接 
続 する 向き が あり ます の で 、 正 し い 方 向 に 接続 し て こく だ さい 。 向 き を 間違え た まま 
無理 に 接続 する と 、 端 子 や コネ クタ ー が 破損 し ます 。 


ヒュ ー ズ の 交換 


電源 ヒュ ー ズ が 切れ た 場合 は 、 図 の よう に 新しい ヒ 
ュー ズ (125V プ 4A) に 交換 し て くだ さい 。 


1. メン テ ナ ン ス ドア を 開い て 電源 スイ ッ チ を OFF 
に し 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 ます 。 


2. メン テ ナ ン ス パネ ル の ヒュ ー ズ ホル ダー を 、 プ 
ラス ドラ イ バ ー で 外し ます 。 


3. ヒュ ー ズ ホル ダー か ら 切 れ た ヒュ ー ズ を 引き 抜 
き 、 新 し い ヒ ュー ズ と 交換 し ます 。 


4. ヒュ ー ズ ホル ダー を 元 の 場所 に 差し 込み 、 ド ラ 
イ バ ー で 固定 し ます 。 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


メン テ ナ ン ス パネ ル 


ヒュ ー ズ (4A) 


سي 


ボリ ュー ム パッ ク 
يي‎ 


@ ヒュ ー ズ の 交換 は 、 必 ず 電 源 ス イッ チ を OFF に し て か ら 行 っ て くだ さい 。 
これ を 怠る と 、 感 電 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 

ه٥‎ ヒュ ー ズ は 指定 の も の を 使用 し て くだ さい 、。 指 定 以 外 の ヒュ ー ズ を 使用 する と 、 
火災 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 [指定 ヒュ ー ズ : 125V/4A] 


2. 部 品 の 交換 方 法 


決定 ボタ ン の 交換 


1. ボタ ン パ ネル の ネジ 4 本 (①~④) を 外し 、 
コン トロ ー ル バネ ル か ら 外 し ます 。 


اوخ 
0 
> نک 
0 ~ 
٩‏ 1 


RIV‏ هسل ې 


2. 照光 式 ボ タン ユニ ッ ト か ら ラ ンプ ソケット 
を 引 寺 抜き ます 。 ラ ンプ ソケット を 反 時 計 
回 り に 少し 回 す と ロッ ク が 外れ ます の で 、 
その まま 引き 抜い て くだ さい 。 


4. 照光 式 ボ タン ユニ ッ ト の プラ スチ ッ ク ナ ッ 
ト を 反 時 計 回 り に 回 し て 取り 外し ます 。 


5. フロ ント バネ ル 前 面 か ら 照 光 式 ボタ ン を 引 
寺 抜 きま す 。 


6. 新しい 照光 式 ボ タン を 元 の 位置 に 装着 し 
ます 。 

7. 照光 式 ボ タン を プラ スチ ッ ク ナ ッ ト で 固定 
し ます 。 

8. ラン プ ソ ケッ ト を 差し 込み 、 時 計 回 り に 少 
し 回 す と 、 ロ ッ ク し ます 。 


9. ボタ ン パ ネル を コン トロ ー ル パネ ル に 装着 
し 、 ネ ジ 4 本 (①-④) で 固定 し ます 。 


2. 部 品 の 交換 方 法 


セレ クト ボタ ン の 交換 


1. ボタ ン パ ネル の ネジ (4 本 ①~④⑭) を 外し 、 یو سب ې‎ ET 
コン トロ ー ル パネ ル か ら 外 し ます 。 > ーー ニー >0 


RIZIN 


セレ クト ボタ ン 


ら . A = رلا‎ DE 2-1 2727-٥7 
所 ) を 外し ます 。 


. ボタ ン ユ ニッ ト の プラ スチ ッ ク ナ ッ ト を 反 
時 計 回 り に 回 し て 取り 外し ます 。 


. フロ ント パネ ル 前 面 か ら セ レク ト ボ タン を 
引 寺 抜き ます 。 


. 新しい セレ クト ボタ ン を 元 の 位置 に 装着 
し ます 。 
6. セレ クト ボタ ン を プラ スチ ッ ク ナ ッ ト で 固 
定 し ます 。 


. セレ クト ボタ ン の 端子 (ヶ所 ) に ハー ネス の 
コネ クタ ー を 接続 し ます 。 


. ボタ ン パ ネル を コン トロール パネ ル に 装着 
し 、 ネ ジ (4 本 ) で 固定 し ます 。 


0 


IN 


Ol 


۹ 427 
プラ スチ ッ ク ナ ッ ト 


Nl 


0 


دوه 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


JVS 捧 板 の 交換 


人 ハー ネス の 接続 を 外す 際 、 必 要 に 応じ て ハー ネス を 固定 し て いる ケー ブル クラ ンプ を 
外し て 作業 を 行っ て くだ さい 。 作 業 が 終了 し た ら 、 必 ず ケ ー ブ ル クラ ンプ で 元 の よう 


に ハー ネス を 固定 し て くだ さい 。 


※ 接続 の 際 は 、9 ペ ー ジ の 「Type X の 接続 に つい て 」 を ご 覧 くだ さい 。 


1 . 背面 パネ ル を 取り 外し ます 。 


ら . 基板 ユニ ッ ト に 接続 され て いる ハー ネス の 
コネ クタ ー6 ケ 所 (① て ⑥) と Type X に 
接続 し こい る ハー ネス の コネ クタ ー ら ケ所 
(@~®) を 取り 外し ます 。 


= 7 بخ‎ > 
٢ هس پسد‎ .ِ ー = Km 84:8. 


3. 基板 ユニ ッ ト 固 定 ネ ジ を 取り 外し 、 基 板 ユ 
ニッ ト を 引き 出し ます 。 


"が"‏ مې 
基板 ユニ ッ ト 固 定 ネ ジ‏ 


٢ 5 
し ¥ بک‎ 


4. JVS 基 板 か ら ハ ー ネ ス の コネ クタ ー 


4 ケ所 (⑥~⑤) を 取り 外し ます 。 


. JVS 基 板 を 固定 し て いる ネジ (4 本 ) を 外 
し 、JVS 基 板 を 取り 外し ます 。 


. 新しい JVS 基 板 を 元 の 位置 に セッ ト し 、 


ネジ (4 本 ) で 固定 し ます 。 


. JVS 基 板 に ハー ネス の コネ クタ ー4 ケ 所 


(O~O) を 接続 し ます 。 


. 基板 ユニ ッ ト を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ネ 


ジ (1 本 ) で 固定 し ます 。 


. 基板 ユニ ッ ト に 接続 する ハー ネス の コネ 


クタ ー6 ケ 所 (①~⑥) を 接続 し ます 。 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


Type X の 交換 


1. 育 面 バネ ル を 取り 外し ます 。 


2. Type X を 固定 し て いる ブラ ケッ ト の ネジ 
ネジ 9 本 (① て ③) を 外し 、 ブ ラケット を 取 
り 外 し ます 。 


3. Type X を 少し 手前 に 引 寺 、 
接続 され て いる ハー ネス の コ 
ネクター(10 ケ 所 ) を 取り 外 
し ます 。 


JAMMA 


1 


4. Type X を 引き 出し 、 交 換 し 回 
ます 。 


5. 交換 し た Type X に 、 ハ ー ネ 
ス の コネ クタ ー(10 ケ 所 ) 


ビニ 100V 6 
を 接続 し ます 。 Jooy AG 


6. Type X を 元 の 位置 に セッ ト し ます 。 
TOF. Type X の 奥 側 の ブラ ケッ ト が 人 筐 体 
側 の ブラ ケッ ト の 下 に 入り 込 び よう に し て 
くだ さい 。 正 し く 装 着 さ ぶれ て いな いこ と 、 
Type X は 固定 され ませ ん 。 


7. 手前 側 の ブラ ケッ ト を 、93 本 (① て ③) で 固定 


し ます 。 


ハー ネス の 接続 を 外す 際 、 必 要 に 応じ て ハー ネス を 固定 し て いる ケー ブル クラ ンプ を 
外し て 作業 を 行っ て くだ さい 。 作業 が 終了 し た ら 、 必 ず ケ ー ブ ル クラ ンプ で 元 の よう 


に ハー ネス を 固定 し て くだ さい 。 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


バッ クス キャ ナー の 動作 確認 


Type X の USB 端 子 か ら 、 パ ックス キャ ナー の ハー ネス の コネ クタ を 外し 、 
も う 一 度 差し 込み ます 
(「PEN」 と 書か れ た タグ が 付い て いる コー ド で す ) 


蘭 体 の 電源 を 入れ 、 ゲ ー ム の タイ トル 画面 で テス トモ ー ド ボタ ン を 押し 、 
I/0 テ スト か ら 「 ス キャ ン テ ス ト 」 を 選択 し ます 


で モン パト リグ Ver201 
テス トモ ー ド MENU 
1 ン 〇 テス ト MENU 


デバ イス チェ ッ ク 
EXIT 


「 う けつ けち ゅ う 」 
に な っ た 


選択 後 、6 秒 ぐら いた っ て か ら 「 う けつ けち ゅ 
う 」 と 表示 され れ ば 、 ス キャ ナー は 正常 に 動 
作 し て いま す 。 

スキ ャ ン パ ポイ ント に パッ ク を 置き 、 ス キャ ン 
成功 の 音 と と も に パッ ク の 名 前 が 表示 され る こ 
と を 確認 し ます 。 

その 際 に 表示 され る 数 値 が 100 一 300 程 度 で 
ある こと を 確認 し て くだ さい (下図 参照 ) 。 


「 き どう ちゅ う 」 の まま 


「 ス キャ ナー きど うち ゅ う 」 の まま の 場合 は 、 
スキ ャ ナー 側面 に お ある ラン プ が 点滅 し て いる 
か を 確認 し て くだ さい 


点 減 し て いな い 、 も し く は 点滅 が 早い 場合 は 
スキ ャ ナー の 故障 の 可能 性 が ご ざい ます 。 


ボケ モン パト リ さ | ソ <r2.01 
テス トモ ー ド MENU 
スキ ャ ン テ ス トモ ー ド 


ケモ ン パ トリ ぴざ er2、.01 
テス トモ ー ド MENU 
スキ ャ ン テ ス トモ ー ド 


寺 きち ん と スキ ャ ン 人 ري سه‎ 
2 こ دوا‎ 
で き な い 1249 ポッチャマ 

ん 


けん ご こう し な ん (いい プ 1000 ぴ びょう ) 


きち ん と スキ ャ ン で き な い (数 値 が 400 以 上 で 
あっ た り 、 読 み 込め た り 読 み 込 め な か っ た りす 
る ) 場合 は 、 ス キャ ナー 付近 の ネジ を 緩め 、 ス 
キャ ナー の 位置 を 調整 し て くだ さい 。 


それ で も 直ら な い 


AM 業務 用 相談 室 に ご 連絡 くだ さい 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


パッ クス キャ ナー の 交換 (PB-O00001 一 01000 ま で の 筐 体 ) 


1. 背面 パネ ル を 取り 外し ます 。 SD 
2. Type X の USB 端 子 か ら 、 パ ックス キャ ナ 
ー の ハー ネス の コネ クタ ー を 外し ます 。 


[PEN] と 書か れ た タグ が つい て いま す 。 


/ 


バッ クス キャ ナー の ハー 


۸٨۳ 


3. メンテナンス ドア を 開き 、 パ ッ ク ズ キャ ナ パッ クス キャ ナー アク リル 
ー を 装着 し て いる ブラ ケッ ト A か ら 、 パ ッ 
クス キャ ナー を 固定 し て いる ブラ ケッ ト B 3 
の ネジ (4 本 ①-②) を 外し 、 プ ラク ツ ド B a 
を 取り 外し ます 。 


4. パッ クス キャ ナー を 取り 外し 、 仕 切り 板 の 
隙間 か ら Type X に 接続 し こい た ケー ブル を 
取り 出し ます 。 


ブラ ケッ ト A 


ブラ ケッ ト B ハー ネス 
高調 整 プ レー ト 
5. ブラ ケッ ト A に 新しい パッ クス キャ ナー を セ 
ッ ト し て ブラ ケッ ト B を 装着 し 、 ネ ジ (4 本 


①~④) で 固定 し ます 。 


この と き 写 真 の ※ の 部 分 に すべ り 止 め の ゴ 
ム 板 が 巻い て ある 必要 が あり ます 。 万 一 つ 
いて いな い 場 合 は は ず し た 古い スキ ャ ナー 
の も の を つけ か えて 下さ い 。 


パッ クス キャ ナー 


〔 次 ペー ジ に 続く 


2. 部 品 の 交換 方 法 


6. 高 さ 調整 プレ ー ト 位置 固定 ネジ (4 本 
⑤⑧) と プレ ー ト ロッ ク ネ ジ (2 本 ⑨ 
ー⑩) を ゆる め 、 ブ ラケット B が 最も 
高い 位置 に な る よう に 上 に 押し 上 げ 、 
高 さ 調整 プレ ー ト 位置 固定 ネジ (4 本 
⑤~⑧) で 固定 し ます 。 
この と き パ ックス キャ ナー の お し り の 
部 分 は 、 ブ ラケット B の 下 側 の 板 に 接 
触 す る まで さげ て お きま す 。 


7. 高 さ 調整 プレ ー ト の 位置 を 固定 し た 
ら 、 下 側 の プレ ー ト ロッ ク ネ ジ ( ら 本 
⑨ー⑩) で ロッ ク し ます 。 


8. パッ クス キャ ナー の ハー ネス を 仕切 り 
板 の 隙間 か ら 痛 面 側 に 通し ます 。 


9. Type X の USB 端 子 に ハー ネス の コネ 
クタ ー を 接続 し ます 。 


※ 接続 の 際 は 、9 ペ ー ジ の 「Type X 
の 接続 に つい て 」 を ご 覧 くだ さい 。 


پله 
に‏ 


パッ クス キャ ナー アク リル 


ニー ニーー ニ ーーーーーーーーーー 


ブラ ケッ ト A 
最も 高い 位置 で 


1 oT 固定 する 
0 

スキ ャ ナー の お し り の 部 

分 が 下 の 板 に 接触 する ま 


で 、 下 げ て 固定 する 。 


人 ハー ネス の 接続 を 外す 際 、 必 要 に 応じ て ハー ネス を 固定 し て いる ケー ブル クラ ンプ を 
外し て 作業 を 行っ て くだ さい 。 作 業 が 終了 し た ら 、 必 ず ケ ー ブ ル クラ ンプ で 元 の よう 


に ハー ネス を 固定 し て くだ さい 。 


交換 後 は 、 必 ず テ スト モー ド の 「 ス キャ ン テ ス ト 」 を 実行 し 、 正常 に 動作 する こと 
を 確認 し て 下さ い 。 


ら . 部 品 の 交換 方 法 
バッ クス キャ ナー の 交換 (PB-01001 以 降 の 筐 体 ) 


1. 育 面 パネ ル を 取り 外し ます 。 


2. Type X の USB 端 子 か ら 、 パ ックス キャ ナ 
ー の ハー ネス の コネ クタ ー を 外し ます 。 


3. メン テ ナ ン ス ドア を 開き 、 パ ックス キャ ナ 
ー ブ ラ ケッ ト 固 定 ネ ジ 2 本 (①、 ②) を 外し 、 
ジラ VL OT 
し ます 。 


パッ クス キャ ナー 
ホル ダー 


パッ クス キャ ナー 


パッ クス キャ ナー \ 
ブラ ケッ ト 


4. パッ クス キャ ナー を ブラ ケッ ト か ら 取 り 外 
し 、 仕 切り 板 の 隙 間 か ら Type X に 接続 し て 
いた ケー ブル を 取り 出し ます 。 


写真 の ※ の 部 分 に は すべ り 止 め の ゴ ム 板 が 
巻い て ある 必要 が あり ます 。 万 一 、 新 し く 
取り 付け る スキ ャ ナー に ゴム 板 が つい て い バッ クス キャ ナー 
な い 場 合 、 は ず し た 古い スキ ャ ナー の も の 

を つけ か えて 下さ い 。 


〔 次 ペー ジ に 続く 〕 
ぐぅ 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


5. ブラ ケッ ト に 新しい パッ クス キャ ナー を セッ ト し 、 ブラ ケッ ト を ネジ ら 本 (①、 ⑫) で 固定 し ます 。 
この 時 、 パ ックス キャ ナー が コン トロール パネ ル 受 板 に 接近 する よう に 位置 を 調整 し て か ら 固 
定 し て くだ さい 。 

※ 取り 付け の 際 は 、 筐 体 取扱 説明 書 GB ペ パー ジー29 ペ ー ジ の 「 パ ックス キャ ナー の 調整 ] を 参 
考 に 、 正 し く 取 り 付け こく だ さい 。 


ie - 


نن د 
コン トロ ー ル バネ ル パッ クズ キャ ナー アク リル (パッ クス キャ ナー‏ 


EL‏ تما سا 
バネ ル 受 板‏ 


パッ クス キャ ナー 
ホル ダー 
コン トロ ー ル | | ٢ تت ات‎ 
バネ ル ベ ー ス 


バッ クス キャ ナー 


パッ クス キャ ナー 
ブラ ケッ ト 


6. パッ クス キャ ナー の ハー ネス を 仕切 り 板 の 隙間 か ら 育 面 側 に 通し ます 。 


7. Type X の USB 端 子 に ハー ネス の コネ クタ ー を 接続 し ます 。 
※ USB 端 子 の ゆる み が パ ックス キャ ナー 動作 不良 の 原因 に な る 場合 が あり ます 。 
USB コ ネクター は し っ か り 差 し 込ん る で くだ さい 。 
※ 接続 の 際 は 、9 ペ ー ジ の 「Type X の 接続 に つい て | を ご 覧 くだ さい 。 


ハー ネス の 接続 を 外す 際 、 必 要 に 応じ て ハー ネス を 固定 し て いる ケー ブル クラ ンプ を 
外し て 作業 を 行っ て くだ さい 。 作 業 が 終了 し た ら 、 必 ず ケ ー ブ ル クラ ンプ で 元 の よう 
に ハー ネス を 固定 し て くだ さい 。 


交換 後 は 、 必 ず テ スト モー ド の 「 ス キャ ン テ ス ト 」 を 実行 し 、 正 常に 動作 する こと 
を 確認 し て 下さ い 。 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


バッ クス キャ ナー アク リル の 交換 


1. パッ クス キャ ナー アク リル を 固定 し て いる ネ 
ジ (4 本 ) を 取り 外し ます 。 


バッ クス キャ ナー アク リル は 、 付 属 の M3‏ 9ه 
の 六角 レン チ で 作業 を 行っ て くだ さい 。‏ 


© 取り つけ の 際 は 、 パ ックス キャ ナー アク リ 
ル の 裏表 を ご 確認 下さ い 。 
ら . 新しい パッ クス キャ ナー アク リル を 元 の 位 
置 に セッ ト し 、 ネ ジ (4 本 ) で 固定 し ます 。 


パッ クス キャ ナー デア クリ ル が 汚れ で 
いた り 傷 が つい て いる と 、 パ ッ ク が 
正常 に スキ ャ ン で き な く な り ま す 。 
パッ クス キャ ナー アク リル は 、 毎 日 
汚れ を 落と し 、 傷 が 多い 場合 は 早め 
に 交換 し て くだ さい 。 


バト ルフ ィ ー ル ドカ バー シー ト の 交換 


]. メン テ ナ ン ス ドア を 開き 、 下 図 の 左右 の 穴 か ら 1P 用 ラン プ バ ハー ネス と ら P 用 ラン プ ハ ルー ネス を 
引き 出し て コネ クタ ー の 接続 を 外し ます 。 


左右 の 穴 か ら ラ ンプ ハー ネス を 引き 出し ます 。 


ンー 


ら P 用 ラン プ ハ ー ネ ス コネ クタ ー 


LR 
| 


4 


に . kk: شا‎ 
1P 用 ラン プ ハ ー ネ スコ ネクター 


(次 ペー ジ に 続く 〕 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


2. コン トロ ー ル パネ ル の 側面 を 固定 し て いる ネジ 6 本 (①~⑥) と メモ リー スロ ッ ト 手 前 の ネジ 
1 本 (⑦) を 、 付 属 の 六角 レン チ ( 大 ) で 外し ます 。 


コン トロ ー ル パネ ル 


3. パッ クス キャ ナー アク リル を 固定 し て いる ネジ 4 本 の うち 、 内 側 の ら 本 (⑧~ー⑨) を 、 付 属 の 
六角 レン チ ( 引 り で 外し ます 。 


4. フロ ント カバ ー に 当たら な いよ うに 、 コ ント ロー ル パ ネ ル を 外し ます 。 


5. バト ルフ ィ ー ル ドカ バー シー ト と その 下 の 
タッ チ パ ネル を 共 締 めし て いる ネジ (8 本 ) を 
外し 、 バ トル フィ ー ル ドカ バー シー ト を 取 
り 外 し ます 。 


バト ルフ ィ ー ル ドカ バー シー ト を 交換 し‏ تت 
ます 。‏ 


7. バト ルフ ィ ー ル ドカ バー シー ト を 元 の 位置 
に セッ ト し 、 ネ ジ (8 本 ) で 下 の タ ッ チ バネ ル 
と 共 締め し ます 。 
※ ネジ を 締め る 際 、 バ トル フィ ー ル ドカ バ 
ー シ ー ト と タッ チ パ ネル が 動か な いよ う 
に 固定 する 程度 に し て くだ さい 。 


8. "1." で 外し た ラン プ ハ ー ネ ス の コネ クタ ー( ら ヶ所 ) を 接続 し ます 。 


コン トロ ー ル パネ ル を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ネ ジ 2 本 (⑧~⑨) を 付属 の 八角 レン チ ( 引 り で 固定‏ . و 
し 、 次 に ネジ (7 本 )(①~⑦) を 付属 の 六角 レン チ ( 大 ) で 固定 し ます 。‏ 


メモ リー キー スロ ッ ト の 交換 


|| 


どら 0 こら | ペー ジ UR BIDE DID 
ー ト の 交換 ] の 1.~4. の 手順 で ご コントロー 
ル パ バネ ル を 取り 外し 、 安全 な 場所 に 置き ます 。 


. メモ リー キー スロ ッ ト を 固定 し て いる ブラ ケ 


ッ ト の ネジ 3 本 (① て ③) を 外し 、 ブ ラケット 
ご と メモ リー キー スロ ッ ト を 取り 外し ます 

(まだ ハー ネス が 接続 され て て いる の で ご び 注 
意 く だ さい )。 


. メモ リー キー スロ ッ ト に 接続 され て いる バー 


ネス の コネ クタ ー( ら ヶ所 ) を 外し ます 。 


. メモ リー キー スロ ッ ト を 固定 し て いる ブラ ケ 


ッ ト の ネジ 4 本 (④ー⑦) を 外し 、 メ モリ ー キ 
ー ス ロッ ト を 交換 し ます 。 


. メモ リー キー スロ ッ ト に ブラ ケッ ト を 取り 付 


け 、 ネ ジ 4 本 (④ー⑦) で 固定 し ます 。 


. メモ リー キー スロ ッ ト に ハー ネス の コネ クタ 


ー( ら ヶ所 ) を 接続 し ます 。 


. ブラ ケッ ト を ネジ 93 本 (①~ て ③) で 固定 し ます 。 


. 60 こ 21 ページ [パドル ライ ニル ドカ バー シ 


ー ト の 交換 の 8.~9. の 手順 で コン トロ ー 
ル パ ネ ル を 取り 付け ます 。 


2. 部 品 の 交換 方 法 


メモ リー ピー スベ FVSADR 


間 昌 ーー ンーーーー ーー ーー 


ら . 部 品 の 交換 方 法 
タッ チバ パネ ル ユ ニッ ト の 交換 
] 22 ペー ジ [メモリー キース ロッ ト の 交換 ] の ].~2. の 手順 で メモ リー キー スロ ッ ト を 取り 外 
し ます 。 
2. タッチパネル ユニ ッ ト を 固定 し て いる ネジ 4 本 (①ー④) を 外し ます 。 


タッ チバ パネ ルコ ユニット 


3. タッ チ パ ネル ユニ ッ ト を 少し 左手 前 に 移動 タッ チ パ ネル の ハー ネス 
し 、 タ ッ チ パネ ル ユ ニッ ト の ハー ネス を ク (USB コ ネクター) タッ チ パ ネル 制御 基板 
ラン プ (@ ヶ 所 ) か ら 外 し ます 。 : ra SSS 


4. タッ チバ ネル の ハー ネス の USB コ ネクター 
を 、 タ ッ チ パネ ル 制 御 基板 か ら 外 し ます 。 


5. タッ チ パ ネル ユニ ッ ト を 交換 し 、 タ ッ チ パ 
ネル の ハー ネス の USB コ ネクター を 、 タ ッ 


チバ ネル 制御 基板 に 接続 し ます 。 
6. タッ チ パ ネル ユニ ッ ト の ハー ネス を クラ ン نا‎ 
プ (2 ヶ 所 ) で 固定 し ます 。 クラ ンプ 
〔 次 ペー ジ に 続く 〕 
ټ‎ 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


7. タッ チ パ ネル ユニ ッ ト を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ネ ジ 4 本 (①ー④) で 固定 し ます 。 


タッ チバ ネル ユニ ッ ト 


8. メモ リー キー スロ ッ ト を ネジ 3 本 (⑤-ー⑦) で 
固定 し ます 。 


1 4 سے = 


スモ リー キー スロ ッ ド た 


ペー ジ 「 バ トル フィ ー ル ドカ バー シー ト の 交換 ] の “1. で 外し た ラン プ ハ バー ネス の コネ ク‏ 50 .و9 
ター( ら ヶ所 ) を 接続 し ます 。‏ 


10. コ ント ロー ル パ ネ ル を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ネ ジ ら 本 (⑧-⑨) を 付属 の 六角 レン チ (』 り で 固定 し 、 
次 に ネジ (7 本 )(①~⑦) を 付属 の 六角 レン チ ( 大 ) で 固定 し ます (61 ペ ー ジ の 図 参照 )。 


2. 部 品 の 交換 方 法 


バッ クベ ンダ ー の 交換 


の 01 کې‎ の 


. メン テ ナ ン ス ドア を 開き 、 パ 


. 交換 する ベン ダー の ハー ネス 


バッ クベ ンダ ー ら の コネ クタ ー 


ッ ク ベ ンダ ー ト レイ を 前 へ 引 
きき 出し ます 。 


の コネ クタ ー を 外し ます 。 


"۱۸ پهسومس لص‎ 
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. 交換 する ベン ダー を 固定 し て いる ネジ 4 本 (①~④) を 外し ます 。 

. ベン ダー を 手前 に 引き 出し て 、 交 換 し ます 。 

. 新しい ベン ダー を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ネ ジ 4 本 (①-④) で 固定 し ます 。 
. 交換 し た ベン ダー の ハー ネス の コネ クタ ー を 接続 し ます 。 


2. 部 品 の 交換 方 法 
LCD モ ニタ ー の 交換 


1. フロ ント カバ ー を 固定 し て いる ネジ 6. LCD ブ ラケット の ネジ (4 本 ) を 、 ブ プラ 

(5 本 ) を 外し 、 フ ロン トカ バー を 外し ます 。 ケッ ト が 動く 程度 に ゆる め 、LCD モ ニ 
ター を ブラ ケッ ト ご と 持ち 上 げ て 、 ネ 
ジ 穴 の 大 きく な っ た 部 分 まで スラ イド 
し た ちら 手前 に 取り 外し ます 。 


LCD ブ ラケット 


て ある ハー ネス の コネ クタ ー(2 ヶ 所 ) を 外し 
ます 。 


2. 背面 パネ ル を 開き 、LCD モ ニタ ー に 接続 し اظ‎ 


7. LCD モ ニタ ー か ら ブ ラケット を 取り 外 
し ます 。 ブ ラケット は ネジ (6 本 ) で 固 
定 さ れ て お り ま す 。 


3.「LCD モ ニタ ー の 調整 方 法 」 (41 ペ ー ジ ) の 
手順 で 、 メ ン テ ナ ンス ドア 側 か ら 0SD ボ ー 


ド が 見 える 状態 に し ます 。 アア ーー と の 

4. OSD ボ ー ド を 固定 し て いる ネジ ( ら 2 本 ) を 外し هم‎ 
ます 。 

5 背面 パネ ル 側 か ら 0SD ボ ー ド を 取り 出し 8. LCD モ ニタ ー を 交換 し た ら 、1 一 7 の 
ます 。 逆 の 手順 で 元 の 状態 に 戻し ます 。 
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2. 部 品 の 交換 方 法 


コイ ン セ レク ター の 交換 


1. メン テ ナ ン ス ドア を 開き ます 。 


2. コイ ン セ レク ター に 接続 し こい る ハー ネス の コネ クタ ー(⑳ て ⑥) を 外し ます 。 


コネ クタ ー は 大 変 か た く 接 続 さ れ て お り ま す の で 、 ペ ンチ な どの 工具 を 使用 し て 外し 
て くだ さい 。 ま た 、 コ ネクター を 外す 際 や 接続 する 際 、 ケ ガ や 部 品 の 破損 を し な いよ 
うに 十分 ご 注意 くだ さい 。 


3. コイ ン セ レク ター を 固定 し て いる ナッ ト 4 個 
(① て ④) を 外し ます 。④ の ナッ ト は アー ス 線 
の 端子 を 共 締め し て いま す の で 、 ア ー ス 線 の 
端子 も 外し て くだ さい 。 


4. メン テ ナ ン ス ドア の 表側 か ら コ イン セレ クタ 
ー を 取り 外し 、 新 し い コ イン セレ クタ ー を 元 
の 位置 に セッ ト し て ナッ ト 4 個 (①~④) で 固定 
し ます 。 こ の 時 、④ の ナッ ト は アー ス 線 の 端 
子 を 共 締 めし て くだ さい 。 


5. コイ ン セ レク ター に コネ クタ ー(⑭~⑤) を 接続 
し ます 。 


コイ ン セ レク ター 


a 


ーー ニー 
ST 


ら . 部 品 の 交換 方 法 


コイ ン が 詰まっ た と き は 


1. メン テ ナ ン ス ドア を 開き ます 。 4. ゲー ト ハ ッ チ を 元 の 位置 に セッ ト し 、 ス ト 
ッ パ ー を 元 の 位置 まで スラ イド し て 固 
ملو ردرم)- 2ه‎ TS 


し ます 。 
矢印 の 方 向 に 引き ます 。 
e ※ この 時 、 ス トッ パー を 押し 込み 過ぎ る 
3. コイ ン セ レク ター の ゲー ト ハ ッ チ を 開き 、 詰 と 、 コ イン セレ クタ ー が 正常 に 動作 し 
まっ て いる コイ ン を 取り 除き ます 。 な く な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 
コイ ン セ クウ クタ コイ ン セ レク ター 
スト ッ パ ー| 


1 


ゲー ト ハ ッ チ アク チュ エー ター 


エー ター (ヒゲ 状 の セン サー) に 触れ な いよ うに ご 注意 くだ さい 。‏ ا 


コイ ン セ レク ター の メン デ ナ ン ス 作 業 を する 場合 は 、 コ イン セレ クタ ー の アク チュ 


ら . 部 品 の 交換 方 法 
DVD ドラ イブ の 交換 
1. 背面 パネ ル を 開き ます 。 


2. DVD ドラ イブ に 接続 し て いる USB コ ネクター を 外し ます 。 
3. ブラ ケッ ト を 固定 し て いる ネジ ら 本 (①②⑨) を 外し ます 。 


DVD ドラ イブ ブラケット 1 


USB コ ネクター 


4. DVD ドラ イブ を 交換 し 、 新 し い DVD ドラ イブ を 元 の 位置 に セッ ト し ます 。 
5. ブラ ケッ ト を 装着 し 、 ネ ジ 2 本 (①ー②) で 固定 し ます 。 
6. DVD ドラ イブ の USB 端 子 に USB コ ネクター を 接続 し ます 。 


3. 定 期 点 検 


チェ ッ ク リ スト 
正常 に 動作 し て いる 製品 で も 、 長 期 的 に 使用 し て いる と 異常 が 発生 する 場合 が あり ます 。 


未 永く ご 使用 いた だ く た め に 、 次 の 項目 等 に 関し て 日 常 の 保守 点検 を 実施 し て くだ さい 。 
※ 必 要 に 応じ て 、 こ の ペー ジ を コピ ー し て 、 定 期 点検 に ご 使用 下さ い 。 


日 常 点検 
| チェ ッ ク | 点検 箇所 点検 ・ メ ン テ ナ ンス 方 法 
ーー | アジ ャ スタ ー きち ん と 4 点 が 接地 し て お り 、 筐 体 が 水平 に 固定 され て いる こと を 確認 し て くだ 
ー | (PBO0001 一 PBO 1000 ま で の 筐 体 ) | さい 。 接 地 し て いな いと 、 筐 体 が 動い て 危険 で す 。 
_ | キャスター きち ん と 4 点 が ロッ ク さ れ て お り 、 人 筐 体 が 水平 に 固定 され て いる こと を 確認 し て 
٤ لا‎ | (PBO1001 以 降 の 筐 体 ) くだ さい 。 ロ ッ ク が 外れ て いる と 、 箕 体 が 動い て 危険 で す 。 
と 場合 EDÎ > 場合 会 ミ a = 
م٣ "تت تن وسو وت حعحجهوصرټښ رټ نبا‎ 
M 回 コイ ン セ レク ター、 コ イン 返却 異物 や 汚れ が あっ た 場合 は 取り 除い て くだ さい 。 
マイ クロ スイ ッ チ (ひげ 状 の 針金 ) が 曲がっ て いな いか 確認 し て くだ さい 。 曲 が 
上 را سن‎ っ て いる 場合 は 、 正 し い 角度 に 調整 し て くだ さい 。 
マイ クロ スイ ッ チ (パッ クベ ンダ ー 基 部 に ある 針金 ) の 位置 を 確認 し て くだ さい 。 
[| パッ クベ ンダ ー バッ ク が 入っ て いな い の に マイ クロ スイ ッ チ が 下がっ て いる 場合 は 、 正 し い 位置 
に 調整 し て くだ さい 。 
パッ ク 出 口 、 バック ホ ル ダー、 異物 や 汚れ が あっ た 場合 は 取り 除い て くだ さい 。 汚 れ て いる と 、 商 品 (バック) 


パウ タグ ペ シ ジ シタ の 汚れ の 原因 と な り ま す 。 
電源 プラ グ や アー ス 線 の 接続 ゆる みや 脱落 が な いかが 確認 し て 下さ い 。 


コネ クタ ー コネ クタ ー の 緩み 、 脱 落 、 ビ ピン 抜け 等 が な いか 確認 し て 下さ い 。 


ファ ン に ホコ リ な ど が た まっ て いな いか を 確認 し て くだ さい 。 


Vpe2 過度 に ホコ リ が た まっ て いる と 、 正 常に 動作 し な い 恐 れ が ご ざい ます 。 
. マ イク ロス イッ チ な どの アク チュ エー ター (動作 部 分 ) が 周辺 部 品 と 接触 する 
په رد‎ こと な く ス ムー ズ に 動く か 、 また 曲がり な どの 異常 が な いか 確認 し て くだ さい 。 


・ 接続 端 子 や 配線 の ハン ダ 付け に 異常 が な いか 確認 し て くだ さい 。 
・ 取り 付け ネジ の 緩み が な いか 確認 し て くだ さい >。 


汚れ て いる と 、 パ バック を 滑ら せ た と き に バッ ク が 汚れ る 原因 と な り ま す 。 和 柔らか 
い 布 や 綿棒 で 汚れ を 取り 除い て くだ さい 。 汚れ が 落ち な い 場 合 は 、 水 で 薄め た 中 
性 洗剤 を 柔らか い 布 に し みこ ませ て 拭い て くだ さい (シン ナー な ど 、 押 発 性 溶剤 
は 絶対 に 使用 し な いで くだ さい )。 


中 央 の 凹部 に ホコ リ な ど が た まっ て いな いか 確認 し て くだ さい 。 汚 れ が ある 場合 
は 、 綿 棒 な ど で 取 り 除い て くだ さい 。 
また 、 ア クリ ル が 割れ て いる 場合 は 交換 し て くだ さい 。 


バッ クス キャ ナー アク リル 
上 か ら の ぞい て 、 ス キャ ナー アク リル の 凹部 中 央 に 設置 され て いる か を 確認 し て 


くだ さい 。 中 央 か ら ず れ て いる 場合 は 、 ス キャ ナー の 位置 を 調整 し て くだ さい 。 
メン テ ナ ン ス ドア ナッ ト の 緩み 具合 を 確認 し て くだ さい 。 繧 ん で いる 場合 は 締め な お し て くだ さい 。 


・ ジ が 脱落 : < へ 
コン トロ ー ル バネ ル 上 面 ・ 側 面 の ネジ が 脱落 し て いな いか 確認 し て くだ さい 。 取 れ て いる 場合 は 予備 


の ネジ を 取り 付け て くだ さい (ネジ が な い 場 合 は AM 相談 室 まで ご 連絡 くだ さい ) 


8 民 体 側 の イン フレ ッ ト に し っ か りさ され て いる か 確認 し て 下さ い 。 
A0 電 源 ケ ー ブ ル また 、 お 客 様 か ら 触 れ な い 位置 に お る か 確認 し て 下さ い 。 
タコ 足 配線 は お や めく だ さい 、。 事故 の 原因 と な り ま す 。 
破れ た り 、 は が れ た り し て いな いか を 確認 し て くだ さい 。 


体 移動 の 際 
チェ ッ ク | 点検 箇所 


アジ ャ スタ ー 
(PBO000 1 一 PBO 1000 ま で の 筐 体 ) 
AC 電 源 ケ ー ブ ル 


メン テ ナ ン ス の 際 、 筐 体 に 異常 な 点 を 発見 され た 場合 は 、「 故 障 対応 ・ メ ン テ ナ ンス マニ ュ ア ル 」 を 
ご 確認 下さ い 。 
それ で も 解消 され な い 場 合 は 、AM 業 務 用 相談 室 まで ご 連絡 下さ い 。 


の 


バト ルフ ィ ー ル ド 


۹1 


点検 ・ メ ン テ ナ ンス 方 法 
筐 体 を 移動 する 際 は 、 ア ジャ スタ ー が 上 が っ て いる か を 確認 し て くだ さい 。 下 が | 
つた まま 移動 する と 、 破 損 の 菅 れ が あり ます 。 | 


人 筐 体 を 移動 する 際 は 、AC 電 源 ケ ー ブ ル を 外し て いる か 確認 し て くだ さい 。 工 し | 
込ん だ まま 移動 させ る と 、 イ ン フ レッ ト の 破損 の 原因 に な り ま す 。 | 
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サー ビス の ご 案内 


ポケ モン バト リオ に 関す る 、 人 筐 体 ・ バ パック 商 品 な ど に 関す る お 問い 合わ せ は 以下 の よう に お 願い いた し ます 。 


[マシ ン の 故障 ・ 設 定 お よび ゲー ム 内 容 な ど に つい て の お 問い 合わ せ 
007 年 1 1 月 1 日 より 、 以 下 に お 問い 合わ せく だ さい 。 

【 タ カラ トミ ーAM 業 務 用 相談 室 】 

03-3602-3436 Ef: taRAR<FE 11 時 18 時 ) 


事前 に 本 書 P3 か ら の 「 故 障 か な ? と 思っ た ら 」 の チャ ー ト で 、 問 題 箇所 を チェ ッ ク し て くだ さい 。 


改 障 ・ 診 断 の 際 に 、 以 下 の こ と を お 知ら せく だ さい 。‏ و 
製品 名 : 「 タ カラ : ポケ モン バト リオ 」‏ 
シリ アル ナン バ - リア ルナ ン バ ー は 、 人 筐 体 の 背面 に | る シリ アル ナン バー シー ル に 記載‏ © 
され て いま す 。‏ 
O 故障 状況 : 故障 の 状況 を で きる だ け 詳 し く お 伝え くだ さい 。‏ 
の 設置 店 舗 名 と ご 担当 者 様 氏名 ・ ご 連絡 先‏ 


修理 作業 に つい て の お 願い‏ و 
消耗 品 や 簡単 な パー ツ 交 換 の 場合 、 部 品 を お 送り し て 交換 作業 を お 願い する 場合 が あめ り ます 。‏ ・ 
修理 後 再 利用 が 可能 な 消耗 品 は 当社 指定 の 発注 先 に ご 返送 を お 願い し て お り ま す 。( 元 払い の ご 協力 を お‏ 
願い 致し ます )‏ 
大 掛か りな 改修 が 必要 な 場合 、 竹 体 の 工場 へ の 発送 を お 願い する 場合 が あり ます 。‏ ・ 
大 変 お 手数 で す が 、P 16 の 梱包 方 法 を ご 覧 いた だ き 、 最適 な 手段 で の 送付 を お 願い いた し ます 。‏ 
数 日 一 数 週間 で 修理 を 完了 し 、 筐 体 を 再 貸 写 いた し ます 。‏ 


© 先 だ し 交換 用 部 品 の 注意 事項 

: か ら の 代 品 分 の 返品 は 、 弊 社 発行 の 現品 添付 票 に 担当 者 名 記入 後 、 代 品 に 添付 
し て 納品 後 1 ケ月 以内 に 返品 し て くだ さい 。 

先 出し 交換 用 部 品 を 実施 し た 場合 、 こ の 先送り を し た 部 品 と 同じ 部 品 が 同一 数 、 弊 社 まで 1 ケ月 た っ て 
も 返品 され な か っ た 場合 に は 、 部 品 の 売買 契約 が 成立 し た も の と し 、 支 払い 義務 が 発生 し 、 実 費 請求 書 
が 送付 され る こと に な り ま す の で ご 注意 願い ます 。 

や 代 品 に つい て も 部 品 の 場合 と 同様 で す 。 


人 筐 体 故障 発生 時 の 川 社 の 免責 事項 に つい て‏ و 
遇 社 の 責 に よる 事由 に より 発生 し た 故障 に つき まし て は 、 例 社 が 無償 対応 いた し ます 。‏ 
た だ し 、 以 下 に 掲げ た 項目 に つい て は 、 無 供 対 応 の 適用 除外 と な り ます 。 (送料 含む)‏ 
天 炎 等 の 不可 抗力 に 起因 する 障害‏ ・ 
筐 水 ・ 機 器 の 落下 破損 に よる 際 害‏ ・ 
機 器 操 作 上 の 誤り に 起因 する 障害‏ ・ 
本 填 の 指定 する 設置 条件 仕様 条 件 に 反し て 使用 し た こと に 起因 する 障害‏ ・ 
独 社 が 指定 し て いな い 使用 条件 変更 (装置 の 追加 ・ 改造) に 起因 する 障害‏ ・ 
使 用 者 の 故意 ・ 過 失 に 起因 する 障害 (A ° RE)‏ ・ 
必要 な 定期 整備 (保守 点検 ) を 怠っ た こと に 起因 する 障害‏ ・ 
オ ー バ ー ホ ー ル 、 定 期 メ ン テ ナ ンス 、 本 機 の 移動 ・ 再 設置‏ ・ 
本 機 以 外 の 他 の 機器 に 起因 する 障害‏ ・ 
لست 他 の 機器 か ら 発生 する 電波 、 磁 気 千 渉 等 に よる 誤動作‏ 
タコ 足 配線 な ど に よる 電力 供給 不足 に よる 誤動作 等 :‏ 
داکتل BUR + BADD DIBE. ET1—TLKOMERICDNS E‏ . پو ※ 
دا ورود و سم 
(次 ペー ジ に 続く )‏ 
مت 


し 


部 材 リ スト ر‎ 


@ 免 責 部 材 リス ト 

部 材 名 分 類 [BEREH 備 考‏ لیا 

1 | Ac アタ フタ ー FE | 5 

2 | AC イ ン フ レッ ト HE 800 

3 | AC 電 源 コ ー ド 消耗 | 1.500 

4 | 金庫 BOX 消耗 3.000 

3 نت‎ NERD ` HARDSRET. 

7 消耗 | 6 

8 | 取扱 説明 書 3 種 消耗 | 各 1.000 

9 | ブラ イン ドバイ ブ 2 本 消耗 | 66 

10 | 六角 レン チ HE 650 

@ 修 理 対応 部 材 リス ト 

部 材 名 258 0885 備 考‏ عا 

1 | バッ クベ ンタ ダー 修理 | = 

2 | 筐 体 修理 | - 

ستطننا اپ کين يې 
RDA,‏ 

4 = AMRBERBRERELICOBAMUEKT 

ال عوجر E‏ |2 

6 | MM セン サー シー ド 修理 | 一 [区 払い の ご 協力 を お 願い し ます 。 

7 | MM セン サー 修理 i 

8 | JVS 基 盤 ポ ボッ クス 修理 

9 | DVD ドラ イブ 修理 = 


水上 記 部 品 は AM 業務 用 相談 室 に 寄せ られ る お 問い 合わ せ 頻 度 の 高い も の で す 。 
غ‎ 


TERNS ESL,‏ + 788 2لار . اح را UE‏ 189 ح/ 2177د ا#ادا 


| パッ ク や 関連 商品 な ど 、 お 客 様 の 手 に 渡る も の に つい て の お 問い 合わ せ 


【 タ カラ トミ ー お 客 様相 談 室 ] 
東京 : 03-5650-1031 


(10:00~17:00 土曜 、 日 曜 、 祝 日 は 営業 し て いま せん ) 


26188 : 06-6395-1031 


(10:00~17:00 土曜 、 日 曜 、 祝 日 は 営業 し て いま せん ) 


る バッ ク の 初期 不良 に つい て 


- 商品 の 特性 上 、 成 型 の ば ら つ き 、 小 さい 活 れ 、 シ ー ル の ズレ 、 透 明 樹脂 内 に 内 部 の バリ が 透け て 見 え 
る 、 な ど が 発生 し ます 。 お 取替え に は 対応 で きか ね ます の で 、 ご 了承 くだ さい 。 


. パッ ク の 印刷 不良 に よる 、 読 み 込 み で き な い も の に 関し て は 、 良 品 と の 交換 を させ て いた だ きま す 。 
必ず 消費 者 の お 客 様 より 直接 こち ら に ご 連絡 いた だ き 、 不 良品 を 着払 いで 発送 いた だ きま す 。 着 荷 確 
認 後 、 内 容 確認 の 上 、 良 品 を 発送 させ て いた だ きま す 。 


る メモ リー キー に つい て 
・ 基本 的 に は 、 メ モリ ー キ ー 内 の ゲー ム 進 行 記録 が 消え る こと は あり ませ ん 。 
・ メモ リー キー 裏面 の リセ ッ ト ボ タン は 、 画 面 が 乱れ る な どの バグ な を 解消 する た め だ け に 使い ます 。 


・ メモリー キー の コネ クタ 部 の 汚れ な ど に より 、 デ ー タ 読み 書 寺 に 支 科 が 出る 場合 が あり ます 。 
キー の 挿し 具合 を 調整 し 、 緑 ラン プ が つく こと を 確認 し て か ら コ イン を 投入 し て ゲー ム を 始め る こと 
で デー タ 読 み 書き の 確実 性 を お げ る こと が で きま す 。 


ポケ モン バト リオ ホー ムペ ー ジ 
http://battrio.com 


本 書 の 内 容 は 、 改 善 の た め 予 告 な く 変更‏ و 
する 場合 が あり ます の で ご 了承 くだ さい 。‏ 


本 書 の 無断 転載 を 禁じ ます 。‏ و 
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